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ZERTIFIKAT 


Alarko Carrier San. Ve Tic. A.S 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Sahabettin Bilgisu Cad. 
41480 Gebze-Kocaeli 

TÜRKEI 


Raumheizkörper 
10-P standard 


DIN EN 442-1:2015-03 
DIN EN 442-2:2015-03 
Zertifizierungsprogramm Radiatoren und Konvektoren (2015-07) 





6R1005 


2022-03-31 


Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens 
in Verbindung mit der genannten Registernummer. 


Weitere Angaben siehe Anhang. 
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Robert Zorn M.Sc. 
Geschäftsführer 
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siehe technisches Datenblatt zur o. g. Registernummer 
unter www.dincertco.tuv.com 
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